Ughdarras lonadail: Siorrachd Rinn Friù 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 33,506 20,470 2,782 298 57,056 
1981 32,111 24,617 5,514 810 63,052 
1991 32,813 26,666 9,077 1,336 69,892 





